ʻamanaki lelei ki ha 
taha ʻoku feʻauʻaunhi 


ʻOKU “ʻI AI HA NGAAHI MOʻONI “Е FA ʻOKU НЕ 
MAʻU KE MAHINO KAKATO KIATE KITAUTOLU: 


ОКО ‘OFA “А E ʻOTUA 
ЧАТЕ KIMOUTOLU. 


ʻOKU FINANGALO “А Е ʻOTUÁ КЕ КЕ MAʻU HA MOʻUI TAʻENGATA 
MO ІА 1 HE LANGÍ. 

Не naʻe ʻofa pehē ‘а е 'Otuå ki māmani, naʻá ne foaki hono 'АІо рё 
taha naʻe fakatupú, koe'uhi ke ‘оиа naʻa malaʻia “а kinautolu kotoa 
ре “оки tui kiate іа, ka ke ne maʻu ‘a e moʻui taʻengatá. SIONE 3:16 


ʻOKU FINANGALO ‘А Е ОТМА КЕ КЕ MAʻU HA MOʻUI 
MAHUTAFEA MO MAHUʻINGA. 

‘Оки ‘ʻikai ha'u “ае kaihaʻá, ka ke kaihaʻa, mo tāmateʻi, то 
fakaʻauha: Kuó u haʻu au ke nau maʻu ‘а е moʻui, pea ke nau maʻu 
ia “о lahi ʻaupito. SIONE 10:10 


А KO E TANGATÁ ʻOKU NATULA АМСАНАГАЧА. 
КОТА МАҒА МЕ МАУАНЕ А! MEI HE ʻOTUÁ. 


He kuo faiangahala kotoa ре, pea tōmui ʻi һе fakamālō mei 
he ‘Otuá; LOMA 3:23 


Не ko e totongi “о e angahalá Ко e mate; Ка Ко e meʻaʻofa ʻa е 
‘Оїиа ko e moʻui taʻengatá іа Ча $5150 Kalaisi ko hotau ‘Eiki. 
LOMA 6.23 


Ka ko e kau ilifia, mo e taʻetui, mo e kau fakalielia, mo e kau 
fakapo, mo e kau feʻauaki, mo e kau fie mana, mo e kau 
fakaʻapaʻapa tamapua, mo e kau loi kotoa ре, te nau maʻu 

ʻenau konga ‘i he ano ‘a ia ‘ʻoku vela ‘акі ‘а e afi mo e maka vela: 
‘а ia Ко e mate ‘апда ua ia. FAKAHA 21:8 


KAPAU ʻOKU МАУАНЕ “А E TANGATA MEI НЕ ʻOTUA KOEʻUHI КО 
“ЕМЕ ANGAHALA, KO Е НА ʻA E FOUNGA КЕ FAKALELEFI ‘AKI E 
PALOPALEMA КО ‘ЕМІ? ʻOKU TAU FAʻA FAKAKAUKAU KO Е 
NGAAHI MEʻÁ NI KO HA NGAAHI FOUNGA ІА KE FAKALELEIʻI “АКІ: 
TUI FAKALOTU, NGAAHI NGĀUE LELEI, MOʻUI ANGAMAʻÁ 
NEONGO IA, ʻOKU TAHA PE ‘А E FOUNGA ʻOKU ОМІ ʻE HE ʻOTUA. 


КО SISU KALAISI РЕ ‘ʻA 
E HALA KI HE LANGI. 


KO E MEʻA ‘ЕМІ NAʻE FOLOFOLA ‘AKI ʻE HE ʻOTUÁ. 

Pea talaange “е Sīsū kiate ia, Ко au Ко e halá, mo е moʻoni, реа 
mo e moʻui: “оки ‘ʻikai haʻu ha tangata “е taha Кі he Tamai, kae 
ʻiate au. SIONE 14:6 


NAʻE TOTONGI KAKATO ‘ʻE SISU KALAISI “А E TAUTEA KI HOʻO 
NGAAHI ANGAHALA. 

Не “оки mamahi tuʻo taha foki “а Kalaisi koeʻuhi ko e ngaahi 
angahalá, “а е апдаїопи та'а e апдаѓопои, koeʻuhi ke ne ‘оті ‘а 
kitautolu ki he ‘ʻOtuá, kuo fakapoongi “і he kakanó, ka kuo fakaake 
‘е he Laumālié: 1 PITA 3:18 


ʻOKU MA'U ‘Е HE ʻOTUÁ ‘А E ТАГ А'ОҒА ‘О E MOʻUI ТА“ЕМСАТА 
Ko іа ia ʻe tui ki he ʻAló “оки haʻu іа ki he moʻui taʻengatá: Ка Ко іа 
“оки ‘ikai tui ki he ‘Alò, “е ‘ikai mamata ia ki he moʻui; ka ‘оки nofo 
ʻiate іа ‘а e houhau ‘о е “Ойиа. SIONE 3:36 


KUO PAU KE TAU TUI KI HE ʻEIKI KO SISU 
' KALAISI МАА HOTAU FAKAMOʻUI. 


ʻOKU MALAVA HOTAU FAKAMOʻUÍ “1 НЕ ʻALOʻOFA “А E ʻOTUÁ 
TUʻUNGA Ч HE TUI KIA SĪSŪ KALAISÍ. 

Не “оки fakamoʻui “а kimoutolu ‘i he ‘ʻaloʻofá ‘i he tui; реа ‘ʻoku 
‘ikai ‘iate kimoutolu ia: ko e meʻa-foaki ia “а e ‘Otua: ‘Oku ‘ikai 
“о e ngaahi пдаие, telia naʻa pōlepole ha taha. “ЕҒЕ5О 2:8-9 


FAI “А E LOTU КО ‘ЕМІ KI НЕ ʻOTUÁ ‘I HE TUI: | 
ʻEIKI $150, ЕАКАМАГ О LAHI АТУ 4 HOʻO ʻOFA LAHI KIATE AŬ. 
‘ʻOKU OU VETEHIA KO E TOKOTAHA FAIANGAHALA AU PEA ʻOKU 
OU KOLE FAKAMOLEMOLE. FAKAMALO ATU ‘I HOʻO MATE 1 НЕ 
KOLOSI KE TOTONGI “А E TAUTEA КІ HEʻEKU NGAAHI ANGAHALA. 
ʻOKU OU TUI KI HOʻOMOU TOETU'U MEI НЕ МАТЕ. MEI HE TAIMI 
NI “О FAI ATU, ‘ОКО OU FALALA ATU KO HOKU ‘EIKI МОЕ 
FAKAMO'UI KOE. ʻOKU OU TALI HOʻO MEʻAʻOFA ОЕ MOʻUI 
ТА“ЕМСАТА PEA ʻOKU OU TUKULOLO ‘I HEʻEKU MOʻUÍ KIATE 
КОЕ. ТОКОМІ AU KE U TALANGOFUA KI HOʻOMOU NGAAHI 
ЕЕКАП PEA FAKAHÕIFUA KIATE KIMOUTOLU. “ЕМЕМІ. 


Pea ko e finangalo ‘епі “о ia па'а ne fekau aú, koeʻuhi ko ia kotoa 
рё “оки mamata ki he ‘ʻAló, mo tui kiate іа, ke пе maʻu ‘а е moʻui 
taʻengatá: реа te u fokotuʻu ia 4 he ‘ʻaho fakaʻosi. SIONE 6:40 


Ko hai naʻe fakahaofi “а kitautolu mei he mālohi “о e fakapoʻuli, 
peá ne liliu “а kitautolu ki he puleʻanga “о hono ‘Alo “оГеіпа: ‘А іа 
ʻoku tau maʻu ai “а e huhuʻi “і hono taʻataʻá, ʻio “а e fakamolemole 
“о e ngaahi angahalá: KOLOSE 1:13-14 


Ко ia kapau ‘oku “1 ai ha tangata Ча Kalaisi, ko e meʻa foʻou ia: 
kuo mole atu “ае ngaahi meʻa motuʻá; vakai, “оки hoko “о foʻou 
‘а e ngaahi meʻa kotoa pē. 2 KOLINITO 5:17 


Ка ko kinautolu kotoa pē naʻa nau tali iá, па"а ne foaki kiate 
kinautolu “ае mālohi ke hoko ko e ngaahi foha “о e ‘Otuá, Чо kiate 
kinautolu “оки tui ki hono huafá: SIONE 1:12 


ʻOKU ‘IKAI ʻUHINGA ‘А E FAI ʻO E NGAAHI NGĀUE LELEÍ КІ НЕ 
FAKAMOʻUÍ, КА КО НА FAKAMOʻONI “О HOTAU FAKAMOʻUÍ. 
Не “оки fakamoʻui “а kimoutolu “ he ‘ʻaloʻofá ‘i he tui; pea ‘ʻoku 
ʻikai ʻiate kimoutolu ia: ko e meʻa-foaki ia ʻa e ‘Otuá: ‘Оки ‘ʻikai 
“о е ngaahi ngãué, telia naʻa pōlepole ha taha. “ЕҒЕ5О 2:8-9 


